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Q_V A R T O. 

DEL BATTESMO DI COSTANTINO- Cap. XVI. 


n 



D I S E G N I , che feguono fono del Battelimo di Coftantino , il quale e a San 
Giouanni Laterano . Quefto Teinpio per mia opinione c opera moderna fatta 
delle fpoglie di edificij antichi, maperche ebellainuentione, & ha gliornamenti 
molto bene intagliati > & con uarie maniere di intagli,onde fe ne potra 1’ Architetto 
feruirein molte occafioni ; mi e paruto come necelfario il porlo inlieme con glian- 
„ , ,, „ tichi, e tan to piu che da tutti e tenuto per antico . Lecolonnefono diporfido,& 

ffiTn^ofito . La bafa e compofta dell’ Attica, & della Ionica,ha i due baftoni dell’ Attica, & 
The Cauetti della Ionica : ma in uece di due Aftragali, 0 Tondini, che fi fanno tra i Cauetti nella lo- 
in ciuefta ne ha un lolo, il quale occupa quello fpacio,che occuperebbono tutti due. Turn quefti 
fflpmbri lono benilsimo lauorati , & hanno bellifsimi intagli . Sopralebafe della loggia ui lonoto- 
chefoftengono i fufti delle colonnejil che e degno di auertenza , & e dalodareilgiudiciodi 
ipII’ A rchitetto, il quale fifeppecofi beneaccomodare, non hauendoi fufti delle colonne lunghi 
nuanto faceuabifogno i fenzaleuare all’opera alcunaparte della fua bellezza,& maefta . Di quefta 
lii'ientione mi Ton feruito ancor io, nelle colonne c’ho polio per ornamento alia porta della Chieia di 
San Georgio Maggiore in Venetiatlequalinongiugneuanoconlalorolunghezza fin doue faceua 
dimeftieri 5 elono di colibel marmo , che non meritauanodielTerlafciatefuoridiopera. ICapi- 
telli fono compolli di Ionico,e di Corinthio , i quali come fi deono fare e ftato detto nel pnmo libro, 
& hanno le foglie di Acanto . L’Architraue e benifsimo intagliato , il fuo cimacio ha in luogo della 
Gola riuerfa un fufaiolo,& fopra un mezo ouolo . IlFregio e fchietto . La cornice ha due Gole di- 
rkte una fopra l’altra , cofa che fi uede rade uolte efler ftatafetta , cioe che liano pofti due membri di 
unaiftefla forte l’uno fopra l’altro,fenza qualche altro membro di mezo oltra illiltello , o gradetto . 
Sonra quelle Gole u’e il Dentello,e poi il Gocciolatoio con l’intauolato,& ultimamente la Gola di- 
ritta j & cofi in quefta cornice olferud 1 ’ Architetto di non faruimodiglioni, facendouii Dentelh. 

Di quefto tempio ho fatto due tauole. 

O' 

N E L L A Prima ui e difegnato la pianta, & l’alzato cofi della parte di fuori, come di quella di den- 
tro. 

Nellaleconda ui lono i membri particolari. 

A, E' la Bafa. 

B, llCapitello. 

C, L’Architraue, ilFregio,& la Cornice. 

D, Il fofhtto dell’ Architraue tra una colonna, e l’altra. 

E, Ilpiedediuifoindodicioncie. 



